PLEURS, CLUADE DE ϱ.1631 


CONSEILLER AU PARLEMENT DE Paris, 17 νυτιιετ 1608 το 


A 
ΗΕ TOOK ΤΗΕ POSITION oF JEROME DE MONTHOLON. 
HE WAS REPLACED IN 


PLEURS, GUILLAUME DE ο.1596 


A 
CONSEILLER AU CHATELET DE LA VILLE DE Paris 


CONSEILLER ΕΝ LA 2E CHAMBRE DES RE 7 AU PARLEMENT DE PARIS. 
HE SERVED FROM 9 a. 1580 το 1596. (16 vears) 
HE RECIEVED HIS OFFICE THROUGH A CREATION» 
HE WAS REPLACED IN 1596 By ΕΒΑΝΟΟΙΕ5 COURTINe 


POILLE, GUILLAUME SIEG. DE ST, GRATIN (3) 


Conseiller au Parlement de Paris, 29 fev, 1644 4 1650, 
He replaced 


He was replaced by 


